جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 1 : رمز المدرسة : 3010 رقم الصفحة من 1 إلى 2 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


فة ا 
المديرية : الرصافة الاولى للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: مدرسة محمد الفاتح الأهلية اسطنبول تركيا 








| 913010001 _| احمد صباح انور تاجيا | 50 | 50 | 50 | 6 | ناج | 24 _ 
_ 3021913010002 _| ارشد ايهاب صادق عبدالحميد | 26 | 20 | %3 | 24 | 
| 3021913010003_| حسين ايهاب صادق عبد الحميد | | 25 | 23 | %5 | 31 _ 
| 3021913010004_| حيدر حسام محمد عيد الحسن ا | 56 | 55 | 37 | 50 | مل 
| 3021913010005 _| صفاء الدين سعد صفاء الدين شمس الدين | 50 __ | 60 __| 57 | 60 | نجج | 227 
| 3021913010006 _| طارق زهير عبد الامير رسن ا | 50 | 50 | 50 | 31 | مسل | 0 
24 
| 3021913010008 _| مصطفى حرب محي مدلول ااا | 54 | 50 | 84 | 62 | نجج | 250 
| 3021913010009 _| مهند زياد طارق عبد الجبار ا | 50 | 51 | 50 | 33 | مس | 0 
0 | 3021913010010 _| مهيمن احمد راضي جليب ا | 50 | 38 | 30 | 28 
| 913010011_| يحيى ميثاق علي عبد العزيز ا | 68 | 66 | 52 | 64 | نجج | 250 
2 | 3021913010012_] يونس محمد ابراهيم محمد امين ____ | 36 | 73 | 55 | 4 | مس | 0 
3 | 3021913010013 | حسن عدي ادريس حمود ااا | 57 | 74 | 50 | 64 | نجج | 25 
4 | 3021923010001 _| رقية رحمان جواد عجلان اا | 55 | 80 | 6 | 7 | نج | 21 
5 | 3021923010002 | رند محمود رشيد عاي ااا | 59 | 65 | 0 | 50 | نج | 24 
6 | 3021923010003 _| ريام ماجد عباس ثاني ا | 50 | 32 | %7 | 35 _ 
7 | 3021923010004 | ساره عبد الله نورز ابراهيم ا | 75 | 78 | 6 | 76 | نجج | 325 
8 | 3021923010005 _| شكران عبد الجبار شرهان سيلان ___ | 27 | 50 | 50 | 56 | مس | 0 
19 | 3021923010006 | شمس علاء حسين نعاس ااا | 50 | 63 | 58 | 73 | نج | 24 
0 | 3021923010007 _| ضي سفر اسماعيل الطيف ا | 50 | 5_| 38 | 58 | مس | 0 
21 | 3021923010009_| منار نبيل طارق ناصر اا | 50 | 35 | %6 | 41 
22 نور الزهراء عمر عدنان طالب | 4 | 54 | 34 | 6 
23 | 23010011 _| يارا مصباح جاسم صالج ااا | 84 | 87 | 9 | 68 | اج 
37 40 


24 3021923010012 هاجر عمر جاسم محمد 50 33 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 3010 رقم الصفحة من 2 إلى 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية ٤‏ الرصافة الاولى 


المدرسة: مدرسة محمد الفاتح الأهلية اسطنبول تركيا 


جود اشبة دنر 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
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